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la mesure electronique 
au service de I’industrie etde a recherche 
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naissance d’une entreprise 



Nee entre les deux guerres 
mondiales, “I’electronique” devait 
connaTtre un developpement acce- 
lere, tant ses applications sont nom- 
breuses, importantes etvariees. 

En 1 946, constatant que son 
evolution etait liee au developpe- 
ment d'une instrumentation de me- 
sure de plus en plus performante et 
sophistiquee, Jean ROYER et Roger 
CHARBONNIER, jeunes ingenieurs 
d’etudede la Compagnie THOM- 
SON, societe frangaise de dimen- 
sion et de reputation Internationales, 
fondaient leur propre entreprise. 

Ainsi naquit “ROCHAR” qui de- 
vait devenir entre 1950 et 1962 le 
specialiste europeen desfrequen- 
cemetres et voltmetres numeriques. 

La notoriete de ROCHAR et son 
developpement rapide ont conduit 
ses createurs a se rapprocher d'un 
groupe international puissant, rap- 
prochement qui s’est traduitfin 65 
par une cession totale. 



Jean ROYER et Roger CHAR- 
BONNIER ont alors fonde ADRET 
ELECTRONIQUE pour I’etude, la fa- 
brication et la distribution d'appareils 
de mesure programmables bases 
sur des principes originaux et 
conpus pour le marche international. 

Cette orientation de I 'entreprise 
et la qualite de ses produits font 
conduite, des sa creation, a exporter 
dans tous les grands pays indus- 
trials une part importante de sa 
production. 

ADRET ELECTRONIQUE 
compte aujourd’hui parmi ses ac- 
tionnaires le Groupe SCHLUMBER- 
GER et SOFINNOVA, Societe de 
Financement de I’lnnovation. 

Mieux que de longs commentai- 
res, ces participations prouvent tout 
I’interet des techniques et des pro- 
duits developpes par ADRET 
ELECTRONIQUE. 




revolution technique 



Des sa creation, ADRET ELECTRONIQUE s’est impose sur le plan international comme une 
societe fortement novatrice. 

C’estainsi notammentquele premier synthetiseur programmable eta circuits integres (1966) 
et que le premier generateur synthetise muiti-fonctions a microprocesseur (1 978) ont ete 
introduits par ADRET. 



1966 

Creation de I'entreprise avec deux 
families de projets qu i mettaient en 
oeuvre les premieres logiquds TTL. 

1) Etalon de tension programmable 
par decoupage temporel et integra- 
tion. Etude du 102. 

2) Synthetiseur BE etHF a phase 
lock et diviseur programmable. 
Etude du 301 allant de 0 a 1 00 KHz 
et du 201 de0a2 MHz. 

1969 

Etude du premier synthetiseur HF 
60 MHz, le 202. 

1970 

Creation d’une gamme de syntheti- 
seurs atiroirs, la serie 6000. 

1972 

Realisation d'un analyseur de spec- 
tre synthetise de 1 20 dB de dynami- 
que, le 6303. 



Mise sur le marche de pilotes 
d’emetteurs de television et de radio 
ondes courtes. 

1975 

Realisation du tiroir serie 6315, syn- 
thetiseur 600 MHz. 

1977 

Etude du generateur a haute purete 
spectrale, le 71 00, gere par micro- 
processeur (le premier au monde, 
lance en 1978). 

1979 

Cession de la licence du 7100 a une 
societe americaine, AILTECH du 
groupe EATON, 

1980 

Introduction d’une nouvelle gamme 
d’etalons de tension et de courant 
programmables a microprocesseur, 
le 103 etle 104. 



1981 

Commercialisation d’un generateur 
a haute purete spectrale et a fonc- 
tions multiples, le 7200, 

1982 

Commercialisation d’un generateur 
HF-VHF-UHF, Ie740. 

1983 

Commercialisation d’un mesureur 
d'attenuation, le 1 90, et d'un nou- 
veau piloted'emetteurde television, 
le 721. 

1984 

Commercialisation d’un generateur 
HF-VHF, le 730, 



I’innovation permanente 



Le capital brevets 

Les appareils ADRET sont des 
produits performants realises a par- 
ti r de composants du marche dont 
I’assemblage original fait toute la va- 
leur. 

L'invention, done I’innovation, 
consiste a imaginer des principes 
nouveaux conduisant a des circuits 
plus simples, plus performants et 
plus fiables. 

Pour proteger son savoir-faire, 
ADRETa depose, en France et dans 
plusieurs pays industrialises, plus 
de 70 brevets fondamentaux. Parmi 
les plus significatifs, on peut citer : 

- Attenuates programmable hyper- 
frequence. 

- Synthetiseurde frequence a multi- 
plicateur fractionnaire. 

- Analyseur de spectre hyperfre- 
quence a oscillateur local synthe- 
tise. 

- Synthetiseur de frequence a bou- 
cles multiples d'asservissement de 
phase, programme de fagon a eviter 
toute discontinuite de frequence ou 
d’amplitude dans une large gamme 
de frequence. 

- Dispositif de synthese de fre- 
quence elevee a haute purete spec- 
tral e. 

- Synthetiseur de frequence a deux 
boucles d’asservissement de phase 
imbriquees. 

- Diviseurde frequence binaire pour 
micro-ondes. 

- Synthetiseur de frequence a com- 
mutation rapide. 

- Attenuates a affichage lineaire et 
logarithmique. 

- Circuit de modulation et de regula- 
tion de niveau. 

- Dispositif de mesu re de I’ecartde 
deux frequences, et dedication du 
signe de I'ecart. 

- Generateur electron ique muni 
d’une commande progressive de ni- 
veau. 

- Oscillateur quartz afaible bruit. 

- Modulates equilibre a faibletaux 
d’intermodulation. 





les families de produits 



La technique de synthese de fre- 
quence dans laquelie ADRET a ac- 
quis une notoriete internation ale 
consiste a reproduce, a partir d'une 
seule frequence de tres grande pre- 
cision generee par un oscillateur a 
quartz, une multitude de frequences 



discretes qui permettentde couvrir 
une gamme tres large avec une re- 
solution tres fine. 

La synthese de frequence est la 
meilleure technique qui permette un 
contrdle numerique de la frequence 
et done la program mation. 



Elle constitue le cceur de six fa- 
milles de produits dotes de possibili- 
tes differentes en fonction de leurs 
applications. 



tes generateurs de signaux 
HF-VHF-UHFet hyper 

Ces appareils generent des fre- 
quences de quelques hertz a 
1 300 Mhz et servent essentielle- 
ment a mesurer les performances 
des recepteurs de radiodiffusion et 
de radiocommunication profession- 
nels, civiis et militaires dans les ban- 
des des ondes longues, moyennes, 
courtes et ultra-courtes. 

Le signal de sortie peut etre mo- 
dule en amplitude, en frequence ou 
en phase et le niveau de sortie est 
ajustable avec une tres grande dy- 
namique et une tres grande preci- 
sion. 

Les generateurs de signaux sont 
en fait des emetteurs etalonnes qui 
permettent de mesurer, entre au- 
tres : 

- la sensibilite de reception, qui est 

I ’aptitude a recevoir des signaux tres 
faibles, 

- la selectivity de I’appareil ou son 

aptitude a ne recevoir que I’emet- 
teurchoisi, 

- la distorsion du signal de modula- 
tion, qui est la deformation apportee 
par ie recepteur, 

- la bande passante, qui est son ap- 
titude a recevoir toute la gamme de 
frequence. 

Les microprocesseurs ont per- 
mis de rendre ces appareils, dont le 
principe de fonction nement est fort 
complexe, tres simples a utiliser en 
manuel ou en prog ram mation pour 
les mesures automatiques dans des 
bancs detests. 

ADRET propose une gamme de 
generateurs dont les performances 
et les caracteristiques sontadaptees 
a toutes ces applications. 




730 A (300 Hz - 180 MHz) 
740 A (100 KHz - 1.120 MHz) 




7100 D (100 KHz - 1 .300 MHz) 




7200 A (10 Hz - 1.300 MHz) 









- Les 730 A et 740 A, ont ete deve- 
loppes pour satisfaire aux exigences 
des mesures en cours de produc- 
tion et lors de la maintenance des 
equipements de radiocommunica- 
tion. En outre les modulations du 
730 A ont ete definies pour dtre 
compatibles avec les normes de la 
radiodiffusion FM stereo. 

- Les 7 1 00 D et 7200 A sort des 
generateurs de signaux de haut de 
gamme caracterises par une tres 
grande purete spectrale du signal et 
des modulations AM, FM, <t>M et im- 
pulsions particulierement perfor- 
mantes. 

Ms sont utilises par les laboratoires 
d’etudes et de recherches, les labo- 
ratoires d' evaluation et les chalnes 
de tests automatiques de controle 
final en fabrication. 

Le 7200 A est une version plus ela- 
boree du 7100 D; son logiciel, plus 
puissant, lui confere davantage de 
possibilites etdes performances 
plus elevees telles que la precision 
du niveau et des modulations. 




banc de mesure automatique Mercure 

Ce banc, realise par ADRET comporte un generateur 7100 D, un mesu- 
reurd'affaiblissement 190 A, un modulometre, un frequencemetre, un milli- 
wattmetre HF, undistorsiometre et un calculateurpour la gestion etle controle 
de I'ensemble. II permet de realiser automat iquement plusieurs centaines de 
mesures sur chaque parametre d'un generateur, de stacker puis d'analyser 
les resultats. 

C’est un banc complet de mesure des parametres des frequence, niveau 
et modulations. 




les families de produits 



les generateurs synthetiseurs de 
frequence TBF - BF - MF 

Moms specialises que les gene- 
rateurs de signaux, ces appareils 
sont utilises dans toutes les applica- 
tions qui necessitent une grande 
precision ou une grande resolution 
de frequence ou encore la com- 
mande de frequence par program- 
mation numerique. Leur utilisation 
dans les bancs de test automatiques 
se generalise. C’est pourquoi d'au- 
tres parametres ont ete rendus pro- 
grammables, tels que I’amplitude et 
la phase. (2230A-3100B-3310B). 




2230 A (10 Hz - 1 MHz) 



les pilotes d’emetteurs et reemet- 
teurs de radio et de television. 

Ce sont des synthetiseurs de 
haute stability developpes specifi- 
quement pour assurer le pilotage 
des emetteurs et reemetteurs de ra- 
diodiffusion, de radiocomrriunica- 
tions, de television et des stations 
terriernes de communication par 
satellites: (51 04 - 5130 - 721). 

Ms font partie integrante des 
emetteurs. lls apportentdans cette 
application une tres grande sou- 
plesse d’exploitation, les change- 
ments de frequence etant quasi- 
instantanes, et la precision genera- 
lement plus grande que celle obte- 
nue avec des quartz tallies pour cha- 
que frequence d’emission, D’autre 
part, comme ils couvrenttoute la 
gamme de frequence d’un reseau 
donne, ils sont interchangeables en- 
tre eux et tout incident peut etre re- 
solu tres rapidement. 



Enfin, et ce n’est pas la moindre 
de leurs qualites, ils permettent 
d’ajuster la frequence d 'emission de 
fagon a e viter les brouillages et inter- 
ferences. Cet aspect est particulie- 
rement important en television. 
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5104(90 - 120 MHz) 





3100 B (0,01 Hz - 200 kHz a phase variable) 



3310 B (300 Hz -60 MHz) 






ies standards de tension et de 
courant continus 

Dansce domaine ADRET ade- 
veloppe un principe tres original de 
conversion frequence/tension qui 
procure aux appareils d’excellentes 
caracteristiques de precision, de li- 
nearity et de fiabilite de 1 /xV a 1 1 0 V 
et del nA a 1 10 mA. 

Ils ont de nombreuses applica- 
tions telles que : 

- la calibration des voltmetres et am- 
peremetres, 

- la simulation des capteursde para- 
metres physiques tels que tempera- 
ture, pression, etc. pour la calibra- 
tion des chaines de mesure manuel- 
fes ou automatiques, 

- la generation de gamrmes de ten- 
sion et de courant avec une tres 
grande resolution et linearite pour la 
qualification des convertisseurs 
analogique/numerique, tension/ 
frequence ou courant/frequence, 
etc... (103 A - 104 A). 



Ies standards de frequence 

Le Recepte u r Etalon 4 1 0 1 et le 
Multiplicateur d'Ecartde frequence 
4 1 1 0 so nt Ies instruments de base 
d’un laboratoire de calibration de 
frequence economique et tres per- 
formant (metrologie). 

Le recepteur etalon 4101 com porte 
un oscillateur a quartz de tres haute 
stabilite etun recepteurradio. Celui- 
ci regoit Ies frequences etalons ap- 
propriees pour le maintien, par as- 
servissement de frequence, de I’os- 
cillateur a quartz a un niveau de pre- 
cision de I’ordrede 2 . 1 0 _1 °. 

Le multiplicateur d’ecart de fre- 
quence 4110 comporte deux en- 
trees, I’une pour la frequence de re- 
ference fournie par le 41 01 ou un 
autre standard (horloge a jet de ce- 
sium ou de rubidium par ex.) et I’au- 
tre pour la frequence a mesurer. Les 
circuits internes de I’appareil multi- 
plied la difference entre le signal de 
reference et celui a mesurer jusqu’a 
1 0 000 fois, permettant ainsi de me- 
surer en une seconde, des preci- 
sions relatives jusqu’a I.IO'^eten 
10 secondes jusqu’a 1 ,10" 12 . 



le mesureur d’affaiblissement 

L’aug mentation des performan- 
ces et le resserrement des specifi- 
cations des recepteurs de radio- 
communication rendentde plus en 
plus imperieux I’etalonnage des 
principaux parametres des genera- 
teurs utilises pour les qualifier, de- 
puis leur conception jusqu’a ieur 
maintenance. 

S'il est relativement facile de ca- 
librer la frequence, les modulations, 
ladistorsion.le bruit, etc... la mesure 
des grandes attenuations est deli- 
cate et necessite un materiel so- 
phistique. 

En effet, les voltmetres et watt- 
metres utilises par la plupart des 
laboratoires et services de mainte- 
nance permettent de mesurer Pat- 
ten uationdu signal de sortie des ge- 
nerateurs jusqu’a - 60 dBm envi- 
ron alors que les recepteurs de ra- 
diocomm unication ont des sensibili- 
tes egales ou superieures a - 1 20 
ou - 130 dBm. 

Le 1 90 a ete developpe specia- 
lement pour cette application. II per- 
met de calibrer P attenuation ou I’af- 
faiblissement des signaux jusqu’a 
- 130 dBm avec une precision de 
1 dB. 
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les atouts d’Adret Electronique 



recherche et developpement 

Un quart de I’effectif et de la surface de I’entreprise, un cinquiemedu budget et la moitiedes 
investissements sont consacres aux activites de Recherche et de Developpement. 



objectifs de performances 

L’activite tourne pour une 
grande part autour des circuits de 
synth ese de frequence et des cir- 
cuits associes avec quatre objectifs 
principaux : 

- montee en frequence au-delades 
20 GHz, 

- purete spectrale meilleure que 

- 150 dB/Hz, 

- vitesse de commutation de I'ordre 
de la micro- seconde, 

- dynamique de niveau superieure a 
1 60 dB associee a une tres grande 
precision. 



moyens d ’etude 
et de developpement 

- Des Laboratoires d’Etudes equi- 
pes de tous les appareils necessai- 
res : moyens de calcul, d’analyse 
spectrale, d'analyse de reseau hy- 
pe rfreque nee, de mesure de bruit et 
de modulation,... 

- Une chatne de CAO (conception 
assistee parordinateur) allant de 
I’aide a la conception des circuits 
(schema, calcul, simulation de la 
dispersion, calcul de la fiabilite) au 
developpement du produit final 
avec, en particulier, la realisation de 
circuits imprimes etde circuits hy- 
brid es. 



Cette chafne assure egalement la 
gestion des dossiers “produits 1 ’. 

- Un Laboratoire de developpement 
des logiciels travaillant en langage 
evolue (PASCAL) aveedifferents ty- 
pes de microprocesseurs 8 ou 1 6 
bits. 

- Un Service Industrialisation 

Les prototypes tssus des Services 
Etude font I’objet d’une industriali- 
sation poussee permettant d'obtenir 
une bonne reproductible et stabi- 
lite des caracteristiques techniques 
alliees au meilleur rapport 
performances/prix et a une excel- 
lente fiabilite. 





Le niveau de competence du 
Bureau d’Etudes a conduit les 
Administrations Civileset Mil itai- 
res Frangaises a confier a 
ADRET ELECTRONIQUE d’im- 
portants contrats de recherche 
et de developpement, notam- 
ment pour la realisation d’Analy- 
seurs de spectre UHF et hyper- 
frequence tres performants. 





tests, controle, assistance 

Des moyens de production et de controle integres permettent a une equtpe de techniciens 
qualifies de realiserdes produits fiables etdequalite. 



mise a I’epreuve des 
appareils 

- Vieillissement de 300 heures : 
cycles de 20° a 50° combines avec 
des cycles marche/arret. 

- Chocs thermiques : 

- 20° + 70° horsfonctionnement 

0° + 50° sous tension. 

- Vibrations pendant 2 heures 

- Controle final a I'aide d’un banc de 
mesure automatique : 2 500 points 
de mesures sont effectues et les re- 
sultats compares aux specifications 
puis analyses pour verifier la disper- 
sion eventuelle des parametres. 

- Controle qualitatif par prelevement 
des produits finis. 



metrologie 

- ChaTne d’etalonnage de mesure 
de frequence 

(Habil itation du Bureau National de 
Metrologie n° 75.04.1021) : une 
horloge atomique au cesium est 
comparee en permanence a I’aide 
du recepteur Adret 4101 Aetdu 
multiplicateurd’ecart4110 A a la 
frequence emise par Allouis (refe- 
rence frangaise). 

Cette frequence de reference est 
distribute dans les differents servi- 
ces techniques. 

- ChaTne d’etalonnage de tension et 
de courant continus. 

- ChaTne d’etalonnaged’affaiblisse- 
ment constitute d’un 190 etd’un 
7100 Adret. 





assistance technique 

- Un service maintenance, compose 
de techniciens hautement qualifies 
assistes par !e Bureau d'Etudes, la 
Production et le Service Metrologie, 
disposantd’un important stock de 
pieces d’origine. 

- Des manuels d’ utilisation de cali- 
bration etde maintenance tres com- 
plets en frangais ou en anglais. 

- Des stages techniques de forma- 
tion pour les reseaux de vente et 
d'apres-vente et pour les utilisa- 
teurs qui le souhaitent. Adret attache 
en effet une tres grande importance 
a la formation technique tant interne 
qu’externe. 




L'utilisation de moyens auto- 
matiques ou semi-automatiques 
a base de microprocesseurs 
dans le processus de fabrication 
et de controle ainsi que la mise 
en oeuvre d’une procedure ri- 
goureuse permettent d’obtenir 
une tres bonne qualite et fiabilite 
des appareils. 

Pour ces raisons, le Service 
de la Surveillance Industrielle de 
I’Armement (SIAR) a delivre a 
ADRET ELECTRONIQUE une 
attestation RAQ 2 equivalente a 
l’AQAP4del'OTAN. 





resultats et perspectives 
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hors Europe 
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70 % 
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d’Electricite 
President Directeur 
General 

Co-fondateurde 
I ’ETHIC et Presi- 
dent du Groupe 
creation d’entre- 
prise et innovation 



Roger 

CHARBONNIER 

Ecole Superieure 
de Physique et 
Chimie 

Vice-President 
Conseiller Scienti- 
fique et Technique 
Auteurdeplusde 
1 00 brevets 



Franqois LEROUX 

Ecole Superieure 
d'Electricite 
Directeur General 
Directeur Adminis- 
trate et Financier 
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agents et distributees 

France 

Bascoul Electronique 

35, rue du Luchet, 31 200 Toulouse 

Tel.: (61) 48.99.29 -Telex : 521 508 

76, avenue Pasteur 

33600 Bordeaux Pessac 

Tel.: (56) 45.01. 90- Telex : 541 720 

Dimel 

Immeuble “Le Marino” 

Avenue Claude Farrere 
83000 Toulon 

Tel. : (94) 41 .49.63 - Telex : 430 093 
JCF Electronique 
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B.P, 964 - 7401 9 Annecy Cedex 
Tel.: (50) 23.63.64 - Telex : 385 417 
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“Les Guittais” 

Chatillon sur Seiche 
B.P. 1413 - 35015 Rennes Cedex 
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Afrique du Sud 

K.B.A. Instrumentation (PTY) LTD 

P.O. Box 41 062 

Avenue Sandton 21 99 

Craighafl Transvaal 2024 

Tel.: 27/11 788 1 700'-' Tel ex : 422033 

Allemagne 

SPEA 

Giessener sir. 27 
D. 6302 Lich 1 

Tel. : 49/64042069 - Telex : 482 890 

Argentine 

Rayo Electronica 

Belgrano 990, 1092 Buenos Aires 
Tel: 54/1 381 779 -Telex: 221 53 

Australie 

Vicom International PTY 
57 City Road 
South Melbourne 
Victoria 3205 

Tel: 61/3 626.931 - Telex: 36935 

Autriche et Europe de I’Est 

S.P.E.A. GmBh 
Stiftgasse 27/6 
A 1070 Wien 
Tel.: 43/222/939303- 
T6lex : 116084 
Belgique et Luxembourg 
Sait Electronics 
66, Chaussee de Ruisbroek 
B 1190 Bruxelles 

Tel.: 32/2376.20.30 -Telex : 61 130 



Bresll 

Gradiente Eiectronica LTDA 
Staub Agency Division 
Rua Sorocaba 31 6 
CEP 22271 Botafogo 
Rio de Janeiro 
Tel.: 55/21.286.8722- 
Telex : 21.21131 

Canada 

AIM. Electronics INC 

Suite 108 

376 Churchill Av. 

Ottawa, Ontario K1Z 5C3 
Tel.: 1/613 722.8286- 
5795 Rue Donahue 
St Laurent, Quebec H4S 1C4 
Tel.: 1/574 332,2762- 
Telex : 5 824898 

Danemark 

Metric A/S 
Skodsborgvej 305 
P.O Box 2850, 

Naerum 

Tel : 45/2.80.42.00 - Telex : 371 63 

Espagne 

Telco 

Gravina 27, Madrid 

Tel.: 34/1 231 .71 ,01 - Telex : 27348 

Etats-Unis 

Comstron Corporation 
200 East Sunrise Highway 
Freeport, New York 1 1 520 
Tel.: 1/516 546.9700- 
Telex : 552253 699 

Finlande 

Orbis OY 
Sorolantie 1 6 

P.O.Box 15, 00421 Helsinki 42 
Tel.: 358 05664066- 
Telex : 123134 

Grande-Bretagne 

Racal Dana 
Duke Street 

Windsor Berkshire SK 4 1 SB 
Tel.: 44/7535 69811 - 
Telex : 847013 

Grece 

Scientific Enterprises C.O. 

P.O. Box 3761 , Athens K 
Tel.: 30/1 36.18.783- 
Telex : 221241 



Hong Kong 

INFA 

19 Austin Road 

Tsimshatsui 

Kowloon, Hong Kong 

Tel.: 852 5 7211151 - Telex : 54016 

Inde 

Hindustan Instruments LTD 
603 Vishal Bhavan 
95 Nehru Place 
New Delhi 110019 
Tel.: 91/11 6410529- 
Telex : 31 61209 

Italie 

LP Instruments 

Via Della Majella 2. 20131 Milano 
Tel.: 39/2 271.94.69- 
Telex : 315085 

Koweit - Moyen Orient 

Abdul Aziz Yousuf Essa& CO W.L.L 

P.O.Box 3562 

Safat 

Telex : 23576 

Norvege 

Terco A/S 
P.O. Box 98, 

N 1 540 Vestby 

Tel. : 47/2 95 1 0 00 - Telex 74464 

Nouvelle-Zelande 

Vi com 
18 Raroa Rd 
P.O. Box 31 009 
Lower Hutt 

Tel: 69/7929 -Telex : 3334 

Pays-Bas 

CN Rood B.V. 

1 1.13 Cort V.D. Lindenstraat 
P.O. Box 42, 2280 Rijswijk 
Tel.: 31/70 996 360 - Telex : 31 238 

Portugal 

Rualdo LDA 

Rua de San Jose 9-1 5 

1198 Lisboa Codex 

Tel.: 351/1 373461 - Telex : 16447 

Rep. Populaire de Chine 

Compagnie Olivier 
Peking hotel 
Gui Bin Shi N° 3 
Beijing 

Telex : 22375 
INFA (Hong-Kong) 



Singapour 

COSMOTEC ENTERPRISES LTD 
70 Bendemeer Road 
05-04 Hiap Huat House 
Singapour 1233 

Tel : 65/2967766 - Telex : 36992 

Suede 

Saven AB 
Mr. G, Westling 
Strandgaten 3 

P.O. Box 49, S 1 8500 Vaxholm 
Tel.: 46/764 315.80- Telex : 12986 

Suisse & 

Amotec Electronic A.G. 
Roftluhstrasse 38, 8702 Zollikon 
Tel.: 41/1 391.56.30/59.01 - 
Telex : 57224 

Taiwan 

Cathay Enterprise CO LTD 
P.O. Box1778 
N° 102 Tun Hua S RD 
Taipei 

Tel : 886/731 .05.58 - Telex : 22392 



quelques references : 



France : 

Air France - Armees : air, terre, 
marine - Blaupunkt - CEA - 
CELAR - CIT- Alcatel - CNES - 
CNET -Dassault -EDF-LMT- 
Matra-Gendarmerie - PTT - SAT - 
SNCF - SNIAS - STNA - TDF - 
Telspace-Thomson-CSF-TRT - 
UTA. 

Afrique du Sud : 

Allied Technology - Chemin de 
fer - Kentron - SABC (Radio- 
Television). 

Allemagne : 

AEG Telefunken - ATN - Blau- 
punkt - Bundespost - Bundes- 
wehr - Deutsche Bundesbahn - 
Dornier - ITT - Lufthansa - MBB - 
Norddeutscher Rundfunk - 
Quartz keramik - Philips - Rohde 
& Schwarz - Saarlaendischer 
Rundfunk - Sel - Siemens - 
Storno - Westdeutscher Rund- 
funk. 

Austral ie : 

Aviation civile - Radiodiffusion. 

Belgique : 

PTT - Siemens - SNBC - ULB. 

Espagne : 

Iberduero - Marconi Espanola - 
RTVE - Telettra. 



Etats-Unis : 

Ailtech-Collins- Harris- Magna- 
vox- Motorola- Voiceof America 
- Westinghouse - Western union - 
W.G. Instruments, 

Finlande : 

Mobira - PTT - Telenokia. 

Grande-Bretagne : 

GEC - GCHQ - Muttitone - Ples- 
sey - Post-Office - PYE - Racal . 

Grece : 

Armee - Aviation civile - Marine - 
Universites. 

Italie : 

CSELT -Fiat -GTE- ITALTEL- 
Marconi - RAI - Selenia - 
Siemens - Telettra. 

Pays-Bas : 

Marine Nationals - Philips. 

Portugal : 

Marine Nationale - RDP. 

Suede : 

Bofors - Ericsson - PTT - Tatelo. 
et dans de nombreux pays : 

Argentine - Bresii - Bulgarie - Ca- 
nada - Hong-Kong - Hongrie - 
Indonesia - Pologne - Rep. Po- 
pulate de Chine - Roumanie - 
Singapour - Sri-Lanka - Taiwan - 
Tasmanie - URSS - Yougoslavie. 
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